Dr Aleksander 


Osiowski 


b. naczelnik Sądu w Łańcucie 


przeżywszy lat 56, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 25 czerwca 1943 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kościoła Najśw. Salwatora na Zwierzyńcu na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w piątek dnia 25 b. m. o godzinie 4 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


zona, dzieci, bracia i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


edprawione zostanie w sobotę dnia 26 b, m. o godzinie 8 rano w kościele XX. Misjonarzy w Nowej Wsi, 


Zakład pogrzebowy 
Onufrego Fiuta 
Kraków, ul. Grzegórzecka 7. Telefon 141-05 i 102-48. 


Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


